PM3000763611 


BRAND 


Tar 

mg/cigt. 

Nicotine 

mg/cigt. 

Water 

mg/cigt. 

TPM 

mg/cigt. 

Puff Count 

Philip Morris Monitor 

X 

16.6±0.2 

1.02+0.01 

3.6± 0.1 

21.2±0.3 

8.0+0.1 

#18 

s 

0.7 

0.04 

0. 5 

0.9 

0.2 


CV 

4.1 

3.6 

12.7 

4.2 

2.3 

Philip Morris Monitor 

X 

16.0±0.2 

1.00+0.01 

3.3+0.1 

20.3+0.2 

7.8+0.1 

#19 

s 

0.5 

0.04 

0.4 

0.8 

0.2 


CV 

3.3 

3. 5 

12.6 

3.7 

2.7 

American Monitor 

X 

18.8±0.2 

1. 39±0.02 

4. 8±0.2 

25.0±0. 3 

9.3±0.1 


s 

0.7 

0. 05 

0. 5 

1.0 

0.2 


CV 

3.8 

3.7 

11.1 

4.1 

2.4 


n = 40 ports 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ymvl0001 



